冷凍冷蔵庫 

Refrigerator-Freezer 

型名： ZR -441 



■ ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。 

■ 「巧証書」は r お買上げ日•販売店を」などの記入を巧かめて、販売店からお受取りください。 
■ 「取あ説明書」とり呆証書」は大切に巧管してください。 
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巧をのために必ずお守り < だをい 


■誤った取扱いをしたときに生じるを険とその 
程度を、次の表示で区分して説明していまず。 
■図記号の意ほは次の通りです。 


■異常及び不具合び発生したときは、ただちに 
運転を停止し、 r お客様サポートセンター」に 
ご相談ください。 


絶别こ 

V 行わない 

絶対に 

、り^軸ない 


絶础こ 
分解.修理" 
改造はしなし、 

喔 

、 絶対に水を 

1かけたり、 
f 水でめらさない 

mm 齡指示に 
■ V 従ぃ行ぅ 

おず電源 

ftf- プラグをコン 
Vi^ セントから抜く 

〇 

おず 

アース 線を 
接続ずる 

喔 

L 絶対に 

1めれた手で 
f 軸れない 
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A 警告 


誤った取扱いをしたときに、死!::や重傷などに結びつく可能性びあるもの 


冷蔵庫の周囲はすき間をあけて}居付ける 

冷媒(ガス）がもれたときに滞留し、発火•爆発の 
恐れがありまず。 

(4 ぺージ参照） ずき間をあけて 

地震にそなえて丈夫な壁やなに固定ずる 

冷蔵庫淵れ、ケガの删になりまず。 

(4 ぺ-ジ麵） ス y 

転倒防止 

屋夕'!'、水のかかる所や xr \ 

湿気のをい巧には据付けない rra 

絶縁不尉[より、 

感電•火災の原因になりまず。 （4 ぺージ参照） 水めれ禁止 

電源は交流100 V で定格1曰 A 
む上のコンセントを単独で使う SS 

延長コ-ドの使み夕 ] 剧日擲ま、 ス方 

発熱.(災の原因になりまず。 （4 ぺージ 参照） lOOV - ISAl ^ i ; 

湿気のをい巧、水気のある場所で 
使うときはア-ス及び漏■しゃ断器 mm 
を IS り付ける 

販売店にご相談ください。 （4 ぺージ参お） ア-ス線接続 

電源プラグはコードを下向きにし 
刃の根元まで差し込む 

逆に差し込むと]-ドに M がかかり、 

発熱•発火の原因になりまず。 ]- ドは下向き 

庫内なの交換やお手入れのとさは、 

電源プラグを抜く 

感電•ケガの原因になりまず。 

プラグを抜く 

雷原プラグを冷蔵庫の背面で巧しつけない 
雷原]-ドを傷つけない |\} 

押しつけたり、重いものをのせたり、折ったり、 

まねたりすると、感電•火災の原因になります。 禁止 

傷んだコードやプラグ、差し込みが jr \ 
ゆるいコンセントは使わない 

感電•発火の原因になります。 

使用禁止 

電源プラグはコードを引っ張って 
巧かない (XJ 

コードが傷み、感電•発火の原因になります。 

禁止 

電源プラグのほこりを取る 

絶縁不良になり、火災の原卸こなります。 

ほこりを取る 

めれた手で電源プラグを抜き差し 

感電の願になりまず。 

めれ手禁止 

水を入れた容器を上に置かない 

電気部品にかかると感電•火災の原因に 

なりまず。 \^if 

水めれ禁止 

庫内では電気製品を使用しない jr \ 

庫巧に冷媒ガスがもれていると電気製品の 1 \ 1 

接点の火巧で発火•爆発の恐れがありまず。 

禁止 

揮発性の引乂しやすいものを入れない /TX 

ベンジン、化粧品、整髪料は、引火•爆発の ■ \ ) 

原因になりまず。 

目テ蔵禁止 

を蔵庫の上に不安定な物を置かない 

ドアの開閉などで落下し、ケガの原因になりまず。 1^1 

禁止 

薬品やぎ術試料を保をしない jTS . 

厳しい管理が必要な物は、案庭用お蔵庫では 1 xJ 

保巧できません。 

貯蔵禁止 

庫内なは指定の定格のちのを使ラ 

指定 L ソ外のものを使うと火災の原卸[なりまず。 SB 
(9 ぺージ参照） 

指を品使用 

ドアや A ンドル（取っ手）に 

ぶらさが日ない、庫巧に入らない 1 X ) 

冷蔵庫が倒れたり、ケース等が割れてケガなどの原因になりまず。^ 

また子供が庫のに入り閉じをめられるとを険でず。 禁止 

冷蔵庫の冷媒回路（配管）を 
傷つけない、ネジなどを巧たない l\J 

可燃性を媒を使用していまずので、発火•爆発の 
恐れがありまず。 禁止 

ガスもれに気づいた5冷蔵庫に触れず、 

窓を剧すて驗する mm 

電気接点の龍により爆発•兼の原 S に 

なりまず。 換気する 

水洗いしたり、食汁をこぼさない 

水•貪汁がかかると、感電•火災の原因になります。 

ずぐにふき取ってください。 

水かけ禁止 

可燃性スプレーは近くで使わない 

電気接点の火花で引火•火災の原因になりまず。 1 V ) 

使巧禁止 

を媒回路を傷つけたときは、;令蔵庫 
に軸れず火気の使用を獨喊を開 mm 
けて換気ずる 

を媒回おを傷つけたときは、販売店にご相談ください。換気ずる 

異常時（こば臭いなど）は、電源 
プラグを巧さ、運転を中止する fjjF* 

異常のまま運転を続けると、感電•火災の原因に 
なります。 プラグを巧く 

分稱•修理•改造をしない 乂品 \ 

部品び破損した状態のまま使用 ry 

ケガ.感電.火災の原因にな 0 まず。 止 

保管時の幼巧閉じ込めび 

懸念される場合は、ドアパッキングを ■■ 

引っ張って外す 

閉じ込められると危険でず。 ルけ：/則す 

長期間使わないときは、電源プラグを 

巧し、てから、ドアを開けて乾燥させる AS 

乾燥が不十分な場合、を却器腐食によるを媒もれの 

原因になり、発火•爆発の恐れがあります。 乾矮させる 

廃棄ずるときは、販売店や市町村に 
引き渡ず mm 

放置し、冷媒もれが発生ずると、火気に 

よる発火•爆発の原因になります。 引き渡す 

屋外•小屋や車庫などで使用しない jr \ 

ル動物、異物に起因した感電•火災の原因に 1 xJ 
なりまず。 、■^ 

使 吊 禁止 

'^3 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結びつくもの 

巧び丈夫でか平なところに 
調整脚でしっかり固定ずる 

を庫び移動し、 

ヶガの原因になりまず。 （4 ぺージ参照） 水平にお付け 

運搬ずると去は、運搬巧巧っ手を 

持っ mm 

持ちかたり谣いとヶガの 

原因になりまず。 （9 ぺージ参照） が 脚っ手を持つ 

食品を無理につめ込まない 

棚を強 < 引き出さない IXJ 

食品が落下し、ケガの原因になります。 

禁止 

ちま呈にビン類を入れない 

中身が凍って割れると、ヶガの原因になりまず。 1 X^J 

貯蔵禁止 

におったり、変色した食品は、 iOv 

食べなぃ 

食中毒や病気の原因になります。 

禁止 

めれた手でをま呈の食品や容器に / 
触れない 

凍傷の原因になりまず。 

めれ手禁止 

冷蔵庫の底に手、足を入れない 

鉄板などでケガをずる原因になりまず。 1 ^1 

接が禁止 

冷蔵庫背面の機が部に手を入れない 

ヤケド、ケガの原因になります。 1 ^ ) 

接な禁止 

ドアは取っ手を持って閉める 

指をはさまないように持ってください。 MB 

ケガの原因になりまず。 

取。すち持つ 


お手入れ時には本巧ち上にちる jTV 
amadananii はぞ3きんでなかはい l\J 

繊維び引っかかって□ゴび 剥 びれることがちりまず。 

お手入れの際は綿棒等をお使いください。 禁止 


ドアを開け閉めずるとさは 

•他の人が細っているときは開け閉めしむい 

-ドアを強く開け閉めしない(食品の落下により、ケガをずる恐れがあります） 
•下のドアで足を挟まない 


0 

禁止 
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お使いになる前に 

据付けか6運拓開おまで 


_ 据付け場所は 

日陰で、熱気の当た5ない風通しのよいところ 

冷却力の低下を防ざ電気代を節約 


湿気がかないところ 

さびの発生、感電、火災の防止_ 

丈夫で水平なところ 

振動•騒音•半ドア•ドア下が0の防止 

■を蔵庫の脚が沈みやすい床が(じゅうたん•畳I塩化ビニール製など)は、 
_下に丈夫な板を敷いてください。（質量や熱による変形•変色の防止） 

他の機器か5離れたところ 

テレビなどへの雑音や映像の乱れを防止 


周囲に放熱スぺースをあけて 

左も 2 cmliLh 、 天井1 OcmL ソ上あける 

天井や側面か5熱を逃がすため_ 

本体外側は熱くなります 

使い始めや夏場は 

約已ぴ C 〜目 0° C じ Lb こなることもあります 

A 警告 

冷蔵庫の通気□や、周囲のすき間をふさびない。 

冷媒がもれたときにお留し、発义•爆発の恐れびあります。 


感電事な防止のため 
アースすることをおすすめします 


特に±間•洗い場•地下室など湿気のをい場丽こおえ付ける場合は 
アース及び漏電しゃ断器を取り付けてください。 

アース端子がある場合 _ 

アース線をアース接続 
ネジ (® 記号)に接続し、 

アース端テに取り付け 
る。なお、アース線（市 
販の銅線直径1 .6mm) 

は電気店などでお買い 
巧めください。 


アース端子がない場合 

お客様ヴポートセンターに依頼し、アースエ事をする。 （ D 種接地工事•有料) 


特に水気のミい場所に設置する場合 

アースの 他に漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。 
お客様サポートセンターにご相談ください。 



接続してはいけないところ 

参水道管•ガス管(感電•爆発のを険） 

参電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険） 




肯な排 
専用コンセント 
電源100 V . 

アース 
端子 


アース線(銅線直逐1 .6 mm ) 




で一-7巧ほクご;' 


お使いになる前に 


個包用緩衝材を取りタトし 
てからお使いください。 
振動•騒音の防止 



脚を調壁し水 平に固定 

調整脚を巧につくように回し、 

水平に固定ずる 

振動•騒音•移動•半ドアの防止 

r / K を意- 



調整脚 
矢印のち向に回ずと高くなります。 


不完全な場合は、冷蔵庫が移動してケガの原因になります。 



改造しない 


A 警告 



本体が測か日のネジ止めなどの改造をしない。 

本体断熱材内部には電線や可燃性を媒の流れるパイプが埋 
めこまれているため、ネジ止めなどを行うと故障や感電‘発火* 
爆発の恐れがありまず。 



地震にそなえて 


I 面壁上離瓣黛顆離萬ルトを通し 


冷蔵庫用転倒防止ベルト（別売）は、お客様サポートセンターに 
ご相談ください。 

型名 MRPR-02BL 

_ A 警告 _ 

を蔵庫び倒れてケガの原因になりまず。 


電源は冷蔵庫専用で 

10 OV •定格1已 A 
な上のコンセント 
を単独で使用する 

A 警告 

100 vm 外の使用やタコ足配織ホ、 
発熱•火災の原因になりまず。 



ノンフ□ン 冷蔵庫に ついて 


冷媒回路（配管）を傷つけない、ネジなどを巧たない 


ノンフ□ン冷媒は可燃性ですが、冷媒回路内に密閉されて 
おり、通常はちれ出すことはありません。 


A 警告 

万び一をな回 K を傷つけてしまった S 

1.乂気や電気製品の使用をさける 

を窓を開けて十分に換気を行ラ _ 

その後、お客様サポートセンターへご連結くださし、。 


早くちやすためにお巧りください。 


電源を入れてもすぐにはをえません。 

通常は約4〜已時間かかりまず。 

据付け後、すぐに電源を入れても機械を傷めるこ 
とはありません。;ちえるまでに時間がかかるので、 
なるベ<早く電源を入れてください。 


■食品はずき間をとつて入れる。 

■をえていない食品やアイスク U- ムは、;を蔵庫が十分にをえ 
てか6入れる。 

■ ドアの開閉はかなく、短くずる。 

特に夏場の暑いときには、最初のかびできるまでに約24時 
間かかることびありまず。 
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使いかた 

各部のなまスと巧いかた 



ます。 

■蒸発皿には霜取りの 
水びたまり、自動で 
蒸発しまず。 


お知 5 せ 

■国中の温度は周囲温度30ででを品を入れずにドアを閉め、温度びま定したとさに、庫内のほぼ中央下寄りでの温度の目まです。 

温度調節つまみは;令凍室、;令蔵室をそれぞれ [ MIDJ に合わせています。 

■ ドアの開閉や食品の量、入れかたにより温度は変化します。 

■庫内温度のはかりかた（ 11 ぺ-ジ参 お） 


お願い 

■弓 I 出し式;令凍ケース（大）に 20 k 巨 ！; Lh (:令凍ケース（ル）に1 4 kgm ±) の重いものや水などは入れないでください。 

冷凍ケースび変形したり、割れたりずることびあります。 

■冷蔵室の吹き出し□付近に水分びをいま品を置くとまることびあります。（ 1 〇 ぺ-ジ参 お） 
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使いかた 

通度調節のしかた 


を蔵室通常は 「 MID 」 の位置でお使いください。 



通常は 「 MID 」 の位置でお使いください。 


巧蔵室温度調節 


cR 挪觀麵 


MID 



冷凍室温度調節 


離彌 


MIN MID MAX 

1111111111111111111111111111111 ^ 



つまみ 

使いかた 

MAX 

さらに強く冷やしたしたき。夏季など周囲温度が高し化き。 

MID 

通常 

MIN 

をえすぎたりま結したとさ。 


つまみ 

使いかた 

MAX 

冬季などに;令凍室のをえが弱いとさ。強く冷やしたいとを。 

MID 

通常 

MIN 

冷凍輔掀いとき。翻順のを髓禍齡ずるとき。 （ 1力用呈度） 


室温によ0温度調節びが要な場合びあります 


冬季など冷凍室の冷えび弱いとき 

■冬季などの周囲温度がほいとをに;令凍室のつまみを 「 MAX 」 に 
しても;ち凍室の;ちえが弱い場合 

► 

冷;ま室つまみは 「 MAX 」 の位置にする。 

を蔵室のつまみは 「 MAX 」 側にする。 

■冷蔵室の温度により圧縮機の運転をするからです。 

■全体的に;令却力び強まり、;令凍室も;令えまず。 

※春季などの周囲温度び上びった時は各つまみを 「 mid 」 
の位置に戻してください。 



夏季など冷蔵室の冷えび弱いとき 

■夏季などに;令凍室のつまみを 「 MAX 」 で使っているとき、 

:令蔵室の;令えび弱い場合 

■夏季など周囲温度び高いとさやドアの開閉び激しいとさ、 

:令蔵室のつまみを 「 MAX 」 にしてち;令蔵室の;令えび弱い場合 

► 

冷凍室のつまみは 「MIN J 側にずる。 

■:令気び;令蔵室へより多く送5れます。 

※連続して;令凍室つまみを 「 MIN 」 側にすると;令ま食品 
びゆるむことびあります。 

上手な巧いかた 


節電しましよう 冷蔵室の食品を凍結させないために 


つめすざると冷却効率が悪くなります。 

■食品はすさ間をとって入れる。 

■ドアの開閉は少、なく、短く。 


■温度調節つまみは、必要なとき(がは 「 MID 」 の位置に 
戻してください。 

■水分びをい食品や飲み物は棚の手前に置いてください。 


わずかな扉のすを間でち、 
霜びついたりをえなくなります 


■食品ゼニール袋'電源〕ードなど、扉を閉めるときにはさ 
まないよラにしてください。 


収納のポイント 

包んで 乾燥やにおい移りを防ざます。 

をまして熱いちのは;令ましてから入れてください。 
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使いかた 

を凍まのほいかた 


化のつくりかた 透明度が高いおいしい氷びできまず 


n 上皿と下皿をセットし、 

水位線（矢印）をこえない 
ように水を入れる。 


0 上皿に透明度の高い 
かがでさます。 


P かびでさた5上皿と下皿を 


セットしたままひねり、 
かを取り出してくださし、。 



，時か箱 


お願い 

■下皿にはカルキのをい白い氷びでさまずので、ほにこだ 
わらない用途にご利用ください。 

■下皿に白い氷び残ったまま製氷すると透日月度の高い氷び 
できません。氷を取り除いてから製氷してください。 
■下図のよラに、製氷皿を巧り曲げたり、過度の力を加える 
と製氷皿び割れることびあります。 

割れた場合は使用をやめてください。 

■貯氷箱では製氷しないでくだごい。 

容器び割れることびあります。 



お知5せ 


■水道水のカルキや気泡を分離しなび b つくりまずので氷 
びでをるまで時間びかかりまず。お急ざのときは、下皿 
1枚で水の量をかなめにしてお使いください。 

水の量によって製氷時間は変わります。 

※下皿]枚の場合は、透明度の高い氷はでをません。 
■ミネラルウォーターなど S ネラル分のをい水で作った氷 
は白色なでん物（白い結晶）びでさることびあります。 
これはミネラル成分び結晶したもので、害はありません。 
■長時間氷を貯氷したままにすると、氷と氷びくっついたり、 
ルさくなったりします。（昇華とい5現象です） 

■氷に一部白い箇所や気泡びできることびあります。 

■巧のよラな場合は氷に白い部分びをくなるなど、透明度 
びかわることびありまず。 

• 硬度の高い水を使5とさ 
にネラル分び氷の中に沈殿します。） 

• を蔵庫の周囲温度、使用状態び変化したとさ 
-お氷箱に長時間目宁氷されたとさ 
(周囲に霜びつきまず。水にいれると透明になりまず。） 


冷凍ケース（大）（ル）の外しかた、取り付けかた 

■取り付けるときは、をの順序で行ってください。 

n 冷まケ-スをい]ぱいに引き出す。 

k | 手前をもち上げ、さらに引き出して外ず。 、 

資 



お願い 


ち図の矢印の位置から上にはみ出さないように 
をまケースに食品を入れてください。 

■ ドアを閉めたとき、を品び当たって半ドアになったり、 
庫内に霜び付いたり、;令えなくなる等、故障の原因に 
なります。 

■ 食品や;令凍ケースを破損ずることびあります。 

■を品を入れたあと、;令凍ケースび奥まで確実に収納 
されたことをお認してください。（半ドアの防止） 
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左もを交互に持ち上げる。 
(取り付けは固くしてありまず。） 


手前こ引き出し、 
がす。 


いることを ii き認、する。 

(不十分だとがれて落下しケガの原因に 
なります） 



n 野累ケ-スをい]ぱいに引き出す。 

曰 


手前をもち上げ、 
さ5に引さ出して 
がず。 



使いかた 

を蔵室の巧いかた 


小物ケース 


工夫ひとつでいろいろな使いかた 


果物やル物野票の整理 


ル物ケース 


■野菜ケースに小物ケースを取り付け 
て使用でさます。 

(左ちにスライドでさます） 

※おず図の方向に取り付けてくださし、。 


ル物の整理 


■ル物ケースはフ U —ポケットの 
左ちの端どち5かに取り付けて 




エッグケース、フリー卵棚 


エッグケース 


フ I 」一卵棚 




野菜ケース 


工夫ひとつでし、ろし、ろな使い方びできるエッグケースとフ U - 卵棚。 


引き出しやずいスライド式 



■ 野菜やま物は、ラップをすると新組さびさらに長持ちします。 
ラッフして保存することをおすすめします。 

■ 野菜ケースの下の床には、ま品の凍結防止のヒーターび入つ 
ており、温度び高くなることびあります。ケースをかして 
床に直接、食品を置かないようにしてください。 


お願い 


I 棚より飛び出して食品を入れない 

I ボトルポケット前列には底まで入りき日ない 
ビン類を入れない 

※半ドアになったり、 

ビン類び破損する原因に 
なります。 

I 野粟ケースの 
手前に食品を 
置いたまま 
ドアを閉めない 

I 野窠ケースは確実に収納ずる 
I ポケットのか側に 
市販のケース類 
などをつけない 

※半ドアになり;令え具合び悪くなったり、ま品び落 
下し、ケガをしたり、ケースやポケットび破損す 
る原因になります。 




外しかた-取り付けかた 


■ 取り付けるとをは、逆の順序で行ってください。 


フリーポケット-ボトルポケット 


野棄ケース 


^3 
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お手入れ•困ったとさ 

お手入れのしかた • こんなとをは 


お手入れの前に 


電源プラグを巧く 



コンセントに再度電源プラグを差し込むとさは、 

A 警告 


猶\ 1日分し U 上、間をおいてか5差し込む。 

抜かないと、感電の 

\ すぐに差し込むと機械が動をません。 

原因になります。 


お手入れのしかた 


油や巧れを取る 





■やわ5かい巧にめるま湯を含ませて 
ふさ取るか、取りがして水ミ先い。 

■落ちにくいミちれは台所用洗剤（中性） 

をラすめて使い、水ぶきで仕上げる。 

特に、油ミちれは放置するとプラス 
チックが割れることがあります。 

■洗剤はよくふき取る。 

■化学ぞラきんをご使巧の際は、付属の 
ま意書きに従ってください。 

ただし、扉表面は乾いた巧でお手入れ。 

■アルカリ性/弱アルカリ I 性台所用 
洗剤•磨き粉•粉石けん•アルコール • 

ベンジン•シンナー•技由•酸•タワシ- 
熱湯などは使わないでください。プラス 
チック部品（キャップ、ケースなど）が 
割れたり、ドアや窒装面を傷めます。 

■ドアの A ンドル部は、必ずか5ぶきでお手入れ。 

洗剤などは使わないでください。また、テープなどは5ない 
でください。八ンドルが変色したり、割れる恐れがあります。 

■本体左上にある amadana の□コ部はぞうきん等でおくと繊維 
が□ゴに引つかかり剥がれることがあります。お手入れの際は 
綿棒などをお使いください。 


鑛 






A 警告 


外側や庫内に直接水をかけない。（故障や漏電の原因） 

を蔵庫の背面.巧 

田冷蔵庫を手前に引き出す。 

回背面、壁、床のちれをふ<。 

背面や床面は空気の対流により、ほこりびたまったり、 


庫内打の交換 


田電源プラグを巧く。 

回を蔵室棚（大）を外す。 

团庫内な力 J く一の側面(ツメ付近)を内側に 
巧し、側面ツメをがし、手前に弓位抜く。 

囚庫内なを交換する。 

庫内なは1 ] 0 V ‘ 1日 W ガラス球 
形式 T 吕〇 • □金 E 12を電気店で 
おホめくだごい。 

固上部ツメを差し込んでか6、側面 
ツメを差し込む。 



么警告 


庫内なは指定品し U がを使ラと乂災の原因になります。 

庫内巧を交換ずるときに霞源プラグを抜かずに作業する 
と感電やケガをする恐れびあります。また、万一、庫内に 
を媒びちれていると発义•爆発の恐れびあります。_ 




蒸発皿 


田;令蔵庫を手前に引き出す。 

回蒸発皿のほこりなどをふさとる。 
■蒸発皿がほこりなどで巧れていると 
蒸発しにくくなり、水びあふれたり悪 
臭の原因になります。 



(背面にあります） 


A ま意 


A ま意 

圧縮おは高温になるので直接ふれない。を蔵庫の底には手を入れない。 
ヤケド、ケガの原因になりまず。 

家財などがふれた場合は熱による変形 • 変色の恐れがあります。 


をな回巧（配管）に直接ふれない、をおさせない 

ヤケド、ケガ、振動、騒音の原因になります。 

家財などがふれた場合は熱による変お • 変色の恐れがあります。 


お手入れの後に/定期的に 


電源プラグとコードの点検 

① 電源プラグをコンセントか!5抜いて点検する 

-電源プラグやコードに傷みや異常な结熱はありませんか。 

② 電源プラグと周囲のほこりをふきとり、乾いた巧でふく 

③ 電源プラグをコンセントにしっかり差し込む 



A 警告 

電源コードやプラグが傷んでいたり、 
ほこりがたまっていると感電、义災 
の原因になります。 


こんなとをは 


♦停電のとさ 

■ドアの開閉をかなくし、新たな食品の貯蔵はさける。 

♦長期間使わないとき 

■電源フラグを抜いてか5庫内を清掃し、 

2~3日間ドアを開けて乾燥させる。 

※乾燥が不十分な場合、カビ、においの原因および 
を却器腐食によるを媒もれの原因になります。 


♦運搬 

の製氷皿の氷や水を捨てる回な護具(軍手)を着用する 

图蒸発皿に水が残っていないことをお認する 

■水が残ってし巧と運搬時に巧圆ここぼれることがあります。 

を蔵庫を傾ける前に、下側に雑巾などを敷いてください。 

团2人 liLh で、前面下部の脚部と背面上部の運搬用取っ手 
をしっかり持ち、静かに運ぶ 
■横積みはしない(圧縮機の故障の原因） 

■転居の場合、周波数の切り換えは不要 (50/60 HZ 共用） 


A 警告 

ち巧回巧(配管)を傷コけなし、、 
ネジなどをなたない 

可燃性;令媒を使用しています 
ので、ガスびもれた場合、 

発义 • 爆発の恐れがあります。 
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K 障かな？と届 I つた 6 


l ^ TF ①ことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお客様ヴポートセンターにご連絡くださし、 


こんなとさ 

お確かめください 

こうしてくださし、。こんな理由です。 




全 <; をえない 

①電源は供給されていまずか。 

①電源フラグやブレーカーを確認してください。 




ぶぐ冷スない 
氷がとける 

① 温度調節び適正になっていまずか。 

② 据付け直後ではありませんか。 

③ 周囲にずき間びなかったり、曰び当っているなど、 
放熱を巧げてし、ませんか。 

④ 冷気の流れを巧げていませんか。またドアをひ 
んぱんに開けたり、半ドアになってしほせんか。 

① 室ミ届により温度調節が必要な場合があります。 

(6 ぺージ参照） 

■冬場、を凍室のをえが弱いとき、を凍室およびを蔵 
室ミ晶度調節つまみを 「 MAX 」 側にしてください。 
■夏場、冷蔵庫のをえが弱いとき、を凍室温度調節つ 
まみを 「 MIN 」 側にしてください。 

② 冷えるまで約4〜己時間、夏は氷ができるまで 
約24時間かかる場合がありまず。 

③ 正しくお付けがされているかをご確認ください。 

(4 ぺージ参お） 

④ 食品のつめすざや半ドアなどがないかをご確認< だ. 

さい。 （6 ぺージ 参照） 

冷蔵室の 
食品び 
凍結する 

①を蔵室の温度調節が 「 MAX 」 になっていませ 
んか。 

⑤水分びをい食品を棚の奥に入れてしほせんか。 

③周囲温度び已で L ソ下になっていませんか。 

①冷蔵室の温度調節を 「 MIN 」 側にしてください。 

(6 ぺージ参照） 

⑨豆腐. 野菜 • 果物など、水分のをい食品や飲み物は 
手前に置いてください。 

③を蔵室の温度調節を 「 MIN 」 にするとまりにくくな 
ります。 

外側や庫内に 
露がつく 
冷ま室に 
霜がつ < 

① ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっていま 
せんか。 

② 雨天など高湿な時ではありませんか。 

① 空気中の水分が;をやされると霜や露になります。 
わずかなドアのすを間でち霜や露がつくことがあ 
ります。 

② 高湿な時は露がつくことがあります。特にをま室 
は庫内とがの温度差が大きく、つきやすいです。 
このよラな場合は早めに乾いた巧でふいてくだ 
さし、またをま室に霜がつきやすくなります。ド 
アを開ける時間を短くしてください。 

ドアが開さやすい 
ドアび閉ま!5ない 

① ドアび食品やケースにあたっていませんか。 

食品をつめずざていませんか。 

② 本体とドアの間に電源コードを巧んだりしていま 
せんか。 

③ 据付けにびたつをはありませんか。 

調壁脚は麻〔ついてしほずか。 

①食品は棚やケースより飛び出さないように収納して 
ください。 

感取り除いてくださし、。食品•電源コード•ビニール 
袋などはドアに挟まないよラにしてください。 

感調整脚をおろして、前側を高めにし、やや前上がり 
気昧にするとしまりやすくなります。（ 4 ぺ-ジ参照） 

ドアが瞬間的に開くのは、閉めた時の風圧によるも 
のです。 




音が大きい 
気になる音がする 

巧のよラな音は異常 
ではありません 

① 音が急に大きくなる。音色が変わる。 

② 時々"ジュ ー" 音や"ボコボコ（沸騰音）"音げずる。 

③ ドアを開けたときに時々、庫内か日"ビシッ"音や 
水びたれているよラな音びずる。 

④ ドアを閉めたときに"ヒューン"と音がずる。 

① 霜取り後は、音が大きくなることがあります。 

② ;令媒（ガス）の流れる音です。 

③ 中に暖かい空気び入り、プラスチックび膨張し、発 
生するキシミ音です。 

④ ファンモータび始動する音でず。 




外側び熱<なる 

冷蔵庫の測面や天并に放熱-露付防止パイプびあるか5でず。 

据付け直後や夏鳳ホ、特に州1び熱く(已 0~60’ C ) なることびありまず。 

冷やずために必要な機能で異常はありません。 

を凍室扉の上に 
粉び落ちている 

冷蔵室ドアストッパーの削れ粉です。風圧でドアび開くのを防止するために、ドアストッバーとヒンジ 
び、接軸部分で重なって削れるよラな位置関係になっていまず。初期段階では削れ粉が発生ずることが 
ありまずが、製品上支障ありません。 
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巧証とアフターサービス 


□ イ呆証書の内容のご確認と巧管のお願い 

'ぶず「販売店印およびお買上げ日 J をご確認のうえ、お買上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。 

曰 な証期間は、お買上げ日より1年間（ただし、冷;まサイクル•冷却器用ファンおよびファンモーターは5年間》 

曰 」 カスタマー 登録のお勧め 

を愛着を持って末ホくお使いいただくために、カスタマー登録をお初めしてしけす。本カスタマー登録の特典や登録方まは別紙の通りです。 
商品お買上げ後1年 L ： (内が登録巧限です。お早めにご登録ください。 

凸 修埋をお申しつけされるとき 

《巧証期間中》お客様サポートセンターにご連絡ください。イ呆証書の記載内容に基づき修理いたします。 

《巧証期間を経過しているとき》修埋すれば使用できる商品は、ごま望により有料修理いたします。 

曰 補修用性能部品％のな有期間は、製造打ち切り後9年間です。 

ただし、カスタマー登録じ登録いただくと別規定を適用させていただきます。（詳細は別紙「のルルんカスタマー登録特典をご覧ください。） 
※を自目が品とは、その製品の機能を維持するためにが要な部品です。 

回 修理料金の化組み 

修理料金は、技術料、部品代、おお料などで接成されています。 I 技術料 I は、診断-巧障箇所の修理および部品交換-調整-修埋完了時の点検などの作業にかかる 
費用です。は、修理に使用した部品および補助が料代です。 I 出お料 I は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 

□ 上記の内容じついての詳細、贈答、お居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、弊なのお客様 
サポートセンターまでお気軽じご相談ください。 


霜取り 


霜取りの操作と霜取りの水の処置はす要です。 


庫巧温度をはかる 

冷蔵庫は、 J 旧に基づいて厳重な品質管理のもとで生をしていますが、庫巧の温度は冷蔵庫の据付けげ態やか気温、使用ま件などによりを化 
します。しかし、中の食品は8到前後が水分で'あるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きくを化はしません。したがって一般の空気溫 
度をはかる温度計はを化のかない食品温度の測をができません。そこで、空気温度の影響を受けじくく、き品に近い温度を示す冷蔵庫用温度 
計を発売しています。ご購入の際は、お客様サポートセンターじご相談ください。 

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫巧の食品巧当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100 ml の水を入れた容器を置き、感 
温部を水中に3時間程度浸しでおきますと.食品に近い温度が得られます。 

■庫巧温度はドア開閉のかない夜間などじ温度計を入れ、型朝最挪こドアを開けた時饰度が安定した時）じ測定してください。 


冷蔵庫の内容積について 

■定巧巧容積は、日本工業規巧 （ J 旧 C 980 1) に基づき、庫巧部品のうち、冷やす機能に影響がなく、エ真なしじ外せる棚やケース等を、外し 
たげ態で富出したものです。このを巧巧容積には、き品収納スぺースとを気循環スぺースとを含みます。 

■弓 I き出しぶ貯蔵室（例えば、冷;ま室、野ま室等）の場合、を巧巧容積と併せき品収納スぺースの目安を表示しています。 

なお、回お扉式冷;ま室の食品収納スぺースじついては、;を気の循環を考慮して定巧内容積の65%程度を目安としてください。 

食品のつめ込み過ぎは、庫巧の冷えむらや電気のムダの巧因となります。 


を;ま室の性能について 


この冷蔵庫の冷;ま室の性能は •»***■! (フォースター)です。 

冷凍室の性能は日本工業規巧 （ J 旧 C 960 7) に定められた方法で試 
験したときの;を;東室内の冷;ま負荷温度（食品温度）によって表示して 
います。 

■ J 旧の試験方まは次のとおりです。 


言己号 

巧;ま負荷温度 
(食品温度） 

冷;ま食品財蔵 
期間の目安 

か** ■ 

(フォースター) 

-18 °CU 下 

約3力月 


(1) 冷蔵室内温度が 0° CU 下とならない範囲で最も低い温度じなるよう調整して試おします。 

(2) 冷蔵庫の据付け場所の温度は15~30にの範囲を基をとしています。 

(3) ; を;ま室を巧巧容積10 0 L 当り 4.5 kgU 上の食品を24時間 U 内に一18たな下に;ま結できる冷凍室をフォースター室としています。 
■お;ま食品の貯蔵巧間 

お;ま食品の町蔵期間は、き品の種類、店頭での貯蔵げ態、冷蔵庫の使用を件などによって異なり、上の表の期間は一応の目まです。 
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仕様 



型 名 

ZR -441 

種 類 

冷凍冷蔵庫 

定格 内容 積 

いち凍室日 3 L 、 

2 已己4を蔵室 163 Lj 

が お 寸 法 

幅 

己己已 mm 

奧行 

63已 mm 

高さ 

161 0 mm 

質 量 

55 kg 

電源 

定格 電圧 

10 OV 

定格周波数 

己 0/ 巨 OHz 共用 

電動機定格消費電力 

80/88 W 

電熱装置定格消費電力（霜取り時） 

115/11己 W 

消費 電力 量 

を蔵室ドアの内側に表示していまず 

電源コード（有効長さ） 

1 .95 m 


■この製品は曰本国内用ですので曰本国外では使用でさません。また、アフターサービスちできません。 
fhis appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. 
No servicin 宫 is available outside of Japan. 


お客様サポートセンター 


修理■お取りおい•消巧品や部品のご購入などの 
ご巧談は、巧社:お客様サポートセンターにお問い合わせ 
ください。 

所在地、電話番号などは変更になることがあります 
ので、あらかじめご了承ください。 


修埋に関するご相談 

(巧）リアル•フリート巧巧ご巧設窓口 

ナビダイヤル 

全国共通番号 

团0570 -077-773 


受イ寸時間10:00〜19:00年中お休 
■ファクシミリでのお巧い合わせ Fax 0570-022-227 


消耗品や部品ご購入等のごネ目談 

【株） リアル■フリート お客様 サポー ト センター 

フリー ダイヤル を付時間10:00〜19:00年中お化 

J イ 携帯電話 • PHS の方はこちらへ Tel 03-5774-0947 

ISASJrUl ^U-1D1yi 4 ■ファクシミリでのお問いをわせ Fax 03-5467-0431 


製品の r 品を-お問いをわせ巧客 J と、お客なの「おを前.ごな巧-電話を号- FAX を号」をご記入のうえ、 
お問い含わせください。 



http ： // WWW. amadana .com/ 


NZ79C122H01 







































